Witalis Smochowsk 


urodzony w roku 1793, 


artysta dramatyczny, b. dyrektor teatru polskiego 
we Lwowie i właściciel dóbr ziemskich , 


zamarł nagle po krótkich cierpieniach dnia 
21-90 Stycznia 1888 r. 


W smutku pozostała córka, synowie, 
zięć, wnuki i prawnuki zapraszają krewnych, 
przyjaciół, kolegów i znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedzia- 
tek dnia 23-g0 Stycznia b. r. o godzinie 3. 
po południu z gmachu teatralnego (plac 
Goluehowskieh) na cmentarz Łyczakowski. 


Lwów dnia 21. Stycznia 1888 


„CONCORDIA: F. Opuchlak. Z drukarni „Gaz. Narod. 


